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Icyumbundu 


Icyumbundu (izina mu cyumbundu : umbundu ) ni ururimi rwa Angola. Itegekongenga ISO 639-3 umb . 
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umugereka - ubuke 

■ Otchimbundu - Ovimbundu 

■ utwe - ovitwe umutwe - imitwe 

■ iso - ovayso ijisho - amaso 

■ utima-ovitima umutima-imitima 

■ elimi - ovalimi ururimi - indimi 

■ eka- ovaka ikiganza- ibiganza 

■ okamuku-muku - otumuku-muku ukuboko - amaboko 

■ omahi - olomahi ikirenge - ibirenge 

■ okulu - ovolu ukuguru - amaguru 

■ etwi - ovatwi ugutwi - amatwi 

■ eyo - ovayo iryinyo - amenyo 

Notes 


1. Eric Bossard (1987), La medecine traditionelle chez les Ovimbundu 
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